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* 195 £ 

44. Collier or 750 milliemes - 45 cm - 36, 50 g / 45. Bracelet or 750 milliemes - 1 9 cm - 1 8, 50 g 


595 ' 


46. Bague or 750 miliemes, saphir 1 carat* et diamants 0,009 carat * 
0, 18 carat*- 4,80 g 

* poids total des pierres 


3,50 g / 47. Bague or 750 milliemes et diamants 


C S , la V 1 E en O R 

Dans votre centre commercial Auchan 


En raison de la fabrication artisanale de nos bijoux, les poids peuvent varier et sont donnes a titre indicatif. 

Si votre taille de bague n'est plus disponible dans votre bijouterie La Vie en Or, nous vous proposons une realisation specifique, 
de la taille 52 a 60, aux memes conditions et dans les meilleurs delais. Les bijoux ne sont pas presentes a taille reelle. 

Les prix de ce catalogue sont valables du 5 juin au 30 septembre 2017 



la V I E en O R 


Du 5 juin au 30 septembre 2017 


BIJOUX DU MONDE 



1 . Bague or 750 milliemes et oxydes de zirconium - 2,3 g 

2. Collier or 750 milliemes et oxydes de zirconium - 42 cm - 14 g 

3. Boudes d'oreilles or bicolore 750 milliemes - 3,55 g 
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4. Collier or 750 milliemes - 42 cm - 2,40 g / 5. Bracelet or 750 milliemes - 19 cm - 1 ,23 g 

6. Boudes d'oreilles or 750 milliemes - 1 ,60 g / Pendentif or 375 milliemes et oxydes de zirconium - 0,80 g 

8. Pendentif or 750 milliemes et rubis - 0,58 g / Bague or bicolore 375 milliemes - 1 ,58 g / 

Bague or 375 milliemes et oxydes de zirconium - 1 ,57 g / 1 1 . Bague or 750 milliemes et oxydes de zirconium - 3,44 g 
Boudes d'oreilles or 375 milliemes et oxydes de zirconium - 0,40 g 
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ACIER 


collection 

- PLAQUE OR - 


Homme 


39 . Collier plaque or -45 cm/ 40. Bracelet jonc acier dore /41 . Bracelet plaque or - au choix 
42 . Chevaliere plaque or - gravure possible / 43 . Chevaliere plaque or - gravure possible 
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— PLAQUE OR - 


34 . 

35 * 


33. Boucles d'oreilles plaque or et oxyde de zirconium grenat / 34. Bague plaque or et oxyde de zirconium grenat 
35. Bague plaque or / 36. Pendentif plaque or / 37. Semainier plaque or / 38. Bague semainier plaque or 


•V* 





collection or 

750 milli&mes 


13. Collier or bicolore 750 milliemes - 45 cm - 10,80 g / 14. Boucles d'oreilles or 750 milliemes - 2,60 g 
1 5. Pendentif or bicolore 750 milliemes - 1,25 g / 16. Boucles d'oreilles or 750 milliemes - 1,40 g 
1 7. Bague or 750 milliemes et oxydes de zirconium - 8,50 g /1 8. Pendentif or bicolore 750 milliemes - au choix 




collection or 

—750 milli&mes 


1 9. Collier 3 ors 750 milliemes - 45 cm - 1 5,90 g / 20. Semainier 3 ors 750 milliemes - 1 1 ,80 g / 2 1 . Boudes d'oreilles 3 ors 
750 milliemes - 2,12 g / 22. Boudes d'oreilles 3 ors 750 milliemes - 1,90 g / 23. Bague 3 ors 750 milliemes - 5,20 g / 24. 
Bracelet 3 ors 750 milliemes - 19 cm - 7 g / 25. Boudes d'oreilles or 750 milliemes et grenat - 1,25 g / 26. Pendentif or 
750 milliemes et grenat - 0,55 g / 27. Bague or 750 milliemes et grenat - 2,80 g / 28. Pendentif or jaune 750 milliemes, grenat 
et oxydes de zirconium - 3,70 g - bague assortie : 399 € - Boudes d'oreilles assorties 499 € 
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collection or 

750 mlUI&mas 


Bague or 375 milliemes, amethyste ou topaze et oxydes de zirconium - 2,50 g - au choix / bague or 375 millieme^ 
amethyste et oxydes de zirconium- 2,99 g / 31 . Boudes d'oreilles or 750 milliemes - 2,18 g 
32. Bracelet jonc or 750 milliemes - 6 g 


